Za spoköj duszy S. p. 


Dr EDWARDA 


PASTA 


zmarłego w Opolu dnia 4 listopada 1952 roku, 
a przewiezionego do Krakowa. 


Nisza św. żałobna 


odprawiona zostanie 


dnia 6 grudnia 1952 r. o godz. 8 rano w kościele O. O. Karmelitów 
Bosych przy ul. Rakowickiej, po czym nastąpi eksportacja do gro- 
bowca rodzinnego z sali bocznej domu przedpogrzebowego na 
cmentarzu rakowickim 
o czym zawiadamia 
żona z córkami. 


